SHARP 単 結晶 太陽 電池 モジ ュー ル 


https:/p.Sharp/Sunvista/ 
Be Original. NU-375KH 希望 売 価格 206.250 円 (税込 


ーー 本 還 


マー 太陽 光 か ら 電 気 を つく り 、 つ くっ た 電気 を 売っ た り 、 自 宅 で 使う こと で 、 
家計 や 発電 時 の 環境 へ の 負担 を 軽減 で きま す 。 


\ 画 像 は イメ ー ジ で す 。 


マル チワ イヤ 技術 で 出力 アッ プ 
マル チワ イヤ 技術 ・ セ ル 大 型 化 技術 の 採用 に より 、 モ ジュ ー ル 出力 を 当社 
従来 比 で 約 146、 モ ジュ ー ル 変換 効率 を 1.0 ポ イン ト と 大 幅 ア ッ プ を 実現 **。 


当社 従来 機種 の セル 


る = 
バス バー 
電極 5 本 


バス バー 
新 機種 の セル 太陽 光 
ガラ ズ 
パス パー 
電極 9 本 


モジ ュー ル 変 換 効率 対応 屋根 の 拡大 之 心 の 長期 保証 


20 6 a 穴あけ 不要 の 施工 
ee % 

汎用 性 が 高い 
モジ ュー ル 公 称 最 大 出力 (W)x100 


太陽 電池 モジ ュー ル の 変換 効率 (%) は の 計算 式 を 用 いて 算出 し て いま す 。 変 換 効率 と は 、 太 陽光 エネ ルギー か ら 電 気 エ ネル ギー に 変換 し た と き の 割 合 を 表し ます 。 
モジ ュー ル 面 積 (m)X1.000W プ m 
当社 2020 年 度 モ デル (NU-330KD) と の 比較 で す 。 スマ ー ト ラッ ク は 高島 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


Dye SUNVISTA 


ン ビス タ 


公称 最大 出力 


375w 


公称 最大 出力 の 数 値 は 、JIS 規 格 に 基づく 基準 状態 で 測定 し た 代表 的 な 値 で す 。 


掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 訪 ま れ て お り ま せん 。 


画 単 結晶 太陽 電池 モジ ュー ル NU-375KH 仕様 画 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 接続 枚数 (1 回 路 あ た り の 接続 枚数 )“* 


公称 最大 出力 ※! 375W 太陽 電池 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 太陽 電池 モジ ュー ル NU-375KH 対応 電力 モニ タ 
モジ ュー ル 変 換 効 率 ※2 20.6 % 6 隔 JH-RWL8 プ RWL2Y/JH-RV1 1 (別売 の タブ レッ ト 等 ) 
に ーー JH-55JB4 プ 45HB3/40HB2 2 一 8 枚 UERSNI に は 対応 じ で お り ま せん 
セル 種類 単 結晶 
34:63V 蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ *5 | 太陽 電池 モジ ュー ル NU-375KH 対応 電力 モニ タ 
OGA JH-55KF4B 2~7 枚 JH-RWL8/JH-RV11 (別売 の タブ レッ ト 等 ) 
の SAA JH-55NF3/40NF2 28 枚 JH-RWL8 
公称 短絡 電流 11.62A 
外形 寸法 ( 長 さ 幅 X 厚み ) 1.755 X 1.038 X 40 mm ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ #S | 太陽 電池 モジ ュー ル NU-375KH 対応 電 カ モニ タ 
耐 静 和 荷重 性 能 2.400Pa JH55KT3B 42KT2B 4~7 枚 JH-RWL8/JH-RV1 1 (別売 の タブ レッ ト 等 ) 
量 21.5kg 
※3 表 内 の 枚数 の 範囲 内 で も 実 使用 時 の 太陽 電池 出力 が パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 最大 入力 電力 を 超過 し た 場合 、 超 過 分 は 電力 変換 され ませ ん 。 最 大 入力 電力 
※1 公称 最大 出力 の 数 値 は 、JIS 規 格 に 基づく 基準 状態 で 測定 し た 代表 的 な 値 で す 。 の 1.25 倍 程度 を 目安 に 枚数 を 減ら すこ と が 、 電力 超過 に よる ロス 低減 に 有効 で す 。 全 て の 入力 回 路 を 使用 し な けれ ば 、 定格 出力 一 本 まで 出力 で きま せん (JH- 
SS モジ ュー ル 公 称 最大 出力 (W)X100 。_ 45HB355JB4 55KF4B を 除く )。 ま た 、 晴天 時 ・ 気 温 二 10 で を 下回る 地域 で は 1 回 路 の 最大 設置 枚数 が 制限 され る 場合 が あり ます 。 詳し く は 、 販売 店 に 
っ 太陽 電池 モジ ュー ル の 変換 効率 (4) は モジ ュー ル 公 称 最大 出力 (W)X100 5 1 3 
※ ら 太陽 電池 モジ ュー ル の 変換 効率 (%) は エラ ュー ルル 面積 (m)x1.000W ノ mf 計算 式 を 用 いて お 問い 合わ せく だ さい 。 ※4 最低 入力 容量 は 1.10KW を 推奨 し ます 。 ※5 クラ ウド 蓄電 池 を 設置 を する 場合 の 機器 の 組み 合わ せ は 、 当社 ウェ ブサ イト を 参照 
算出 し て いま す 。 変 換 効率 と は 、 太 陽光 エネ ルギー か ら 電 気 エ ネル ギー に 変換 し た と き の 割 合 を 表し ます 。 くだ さい 。 (https://jp.sharp/sunvista/products/battery/partnumber/) 


画 工法 仕様 長期 保証 制度 
、 それ ぞ れ の 保証 に お 申し 込み が 必要 で す 。 


スマ ー ト ラッ ク 工 法 %6 


シス テム 構成 機器 を 
まる ご と 保証 


画定 は ぜ 部 (つか み ) 野地 板 


オプ ショ ン 軒先 カバ ー/ 端 面 カ バー 軒先 カバ ー 15 年 ba (有償 ) 故障 判定 7 
10 征 機器 保証 (無償 ) 交換 費用 


⑯ シ ャ ー プ 製 機器 が 対象 で す 。 詳 細 は 当社 ウェ ブサ イト を 参照 くだ さい 。 
スレ ー ト ググ に 属 横 茸 き キノ 金属 瓦 棒 茸 き (https://jp.sharp/sunvista/feature/15years/) 
汎用 性 の 高い 縦 機 方 式 の 施工 十 】 


モジ ュー ル 出 力 を 
保証 (無償 ) 


※6 スマ ー ト ラッ ク は 高島 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


金属 谷合 立 平 金属 は ぜ 立 平 


屋根 に 穴 を あけ な い シ ンプ ル な 施工 


上 人 


代 モ ジュ ー ル 出力 20 年 保証 に 付帯 する 機器 保証 は 1 年 と な り ま す が 、 大 陽光 発電 シス テム 
15 年 保証 、 ま た は 10 年 保証 に 合わ せ て お 申し 込み 頂く こと で 、 太 陽 電 池 モジ ュー ル を 
含む シス テム 構成 機器 を 15 年 間 、 ま た は 10 年 間 保証 いた し ます 。 

信和 モジ ュー ル 出 力 20 年 保証 に は 故障 判定 ・ 交 換 費 用 は 含み ませ ん 。 

信太 陽 電 池 モジ ュー ル (シャ ー プ 製 機器 ) が 対象 で す 。 

* モ ジュ ー ル 最大 出力 の 90% を 基準 と し た 出力 保証 値 で す 。 

* 太 陽 電 池 モジ ュー ル の 公称 最大 出力 の 数 値 は 、JIS 規 格 に 基づく 基準 状態 で 測定 し た 

代表 的 な 値 で す 。 


る 


⑧ 大 陽光 発電 シス テム 15 年 保証 また は 10 年 保証 プ モ ジュ ー ル 出力 20 年 保証 は 、 お 申し 込み が 
必要 で す 。 詳 し く は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 坦 対象 モデ ル と 対象 外 モ デル が 混在 し た 
NN 場合 、 モ ジュ ー ル 出力 20 年 保証 は 適用 され ず 、 ま る ご と 15 年 保証 or10 年 保証 の み 適用 と な り 

| ます 。 旬 産業 用 ( 小 規模 産業 用 を 含む ) は 対象 外 と な り ま す 。 * お 引渡 し 日 か ら 1 ヶ月 以内 の お 申 
上 し 込み が 必要 で す 。 * 途 中 加入 は で きま せん 。※7 非 故障 時 の 判定 は 有償 で す 。 


マル チア ンカ ー 金 具 


く QR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 
信 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 る QR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


シャ ー プ 株 式 会 社 も し く は シャ ー プ エネ ルギー ソリ ュー ショ ン 株 式 会 社 と 誤認 させ て 、 電 話 勧誘 し た り 、 お 客 様 の 意思 に 反し て 強引 に 販売 する 訪問 販売 業者 に ご 注意 くだ さい 。 
訪問 販売 や 電話 勧誘 販売 は 消費 者 保護 を 目的 と し た 法律 * の 適用 を 受け ます 。 ※ 介 特定 商取引 法 (| 旧 訪問 販売 法 ) る 消費 者 契約 法 ( 消 費 者 と 事業 者 が 結ん だ 契約 全て が 対象 で す 。) 


一 太 陽光 発電 シス テム の 取り 外し 、 移 設 処分 等 を 行う 場合 は 、 専 門 技術 を 要する た め 、 販 売 ・ 施 工業 者 建設 業者 、 ま た は 製造 元 ( シ ステ ム メ ー カ ー) に ご 相談 くだ さい 。 処 分 を 行う 際 に は 、 廃 棄 物 処理 法 、 建 設 リ サイ クル 
法 に 治っ て 、 太 陽光 発電 シス テム を 産業 廃棄 物 と し て 適切 な 方 法 で 処分 する こと が 義務 付け られ て いま す 。 詳 し く は 、2018 年 12 月 ら 7 日 に 環境 省 よ り 公表 され た 「 太 陽光 発電 設備 の リサ イク ル 等 の 推進 に 向け 
た ガイ ドラ イン (第 二 版 )] を 参照 くだ さい 。 


安全 に お 使い @ ご 使用 の 前 に 取扱 説明 書 を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 @ 本 商品 は 電気 事業 法 で 定め られ た 一 般 用 電気 工作 物 の 中 の 小 出 力 発電 設備 用 で す 。 
いた だ く た め に パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 内 部 に は 、 お 手 を 触れ な いで くだ さい 。 ま た 、 パ ワー コン ディ ショ ナ を ぬれ た 手 や 布 等 で 触れ な いで くだ さい 。 感 電 す る 場合 が あり ます 。 


最新 の 情報 (Q&A、 製 品 ラ イン ナッ プ な ど ) は 、 ウ ェ ブ サイ ト で ご 覧 いた だ け ま す 。 | 一 般 的 な お 問い 合わ せ フ リー ダイ ヤル 。 (カタ ログ 請求 また は 、 製 品 仕様 、 仕 組み や メリ ッ ト な ど ) 


次 の SUNVISTA ウェ ブサ イト お 客 様相 談 室 全 .0120-48-4649 次 電話 の 5 は 0570-550-190 
TEL:06-6792-5982 FAX:06-6792-5993 ご 相談 受付 時 間 | 月 曜日 一 土曜 日 午前 9 時 一 午後 6 時 
https://jp.sharp/sunvista/ 〒581-8585 大 阪 府 人 尾 市 北 亀 井町 3-1.72 | (年 末年 始 を 除く ) | 日 曜日 ・ 祝 日 / 午 前 9 時 午後 5 時 


シャ ー プ 株 式 会 社 
本 社 〒590-8522 


大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 
https://jp.SharD/ 


この カタ ログ の 内 容 は 、 
ら 02 ら 年 4 月 現在 の も の で す 。 


